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Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunningaanvraag ingetrokken; 
dossiernummer Om14.0411, Dr. Nolenslaan 119 en 119b, 6136 GM Sittard 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevings- 
vergunning op verzoek van de aanvrager ingetrokken. 


Omschrijving activiteit(en): verbouwen kantoorpand en verplaatsen weegbrug 

Locatie: Dr. Nolenslaan 119 en 119b, 6136 GM Sittard 

Ontvangstdatum aanvraag: 13 november 2014 

Dossiernummer: Om14.0411 

Datum verzoek intrekking: 6 juni 2016 


Tegen deze ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze 
indienen. 
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